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• いよいよ急速••こ発展を遂げつ 
ありますが、その発展は全国的 
? f に立った正しい方向で行なわ 


はこの業界の ft 大の団体であ 
W 係官庁とのパイブ役ともな 
、正しい方向性に向かって焚 


ント 
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AMUSEMENT. 


A 油 rhMM 作用により乗全般か発^す 
名の府から胸部などを支係者は語つて 
える_の安全ベルトが一 
取付けられているなど、 


、六肉3!1!^二.一挚か強い』なお同機は卜 
) で、 M 卨時 •. :!: から 営 突運 ^ となる 
ロメ—トルに が、 利 W 料金は 大人小人 
度の总斜而をとわず叫 rll 1 ]。^ 良：二 
/途中二カメートル以下の乘客につ 


米 Ifil 内のみ 
如初である 


ゼ*=5:を^かせ M 朵 
さらに^ばせたこのコ 
クスクリ11は、米 [II 


尺勢の：：. iL 汽 !•« か 


巡められ、各方 [ fii に報; n そもそも押解しにくいわ 
されつつある。質問を受けで、逑設朽の許 « f がな 
けてケっ発及荇侧は、|0|かなかぉりず、コ|クズク 
IA 1 を Ift 常する J;t 成^鉄 ㈱ リユ— 設趵決定以来、速 
から企！：^広 ffim 3 の中設杵イを含め二年余もの 


1«えたねえ」と橋本氏が 
S えば、「ほんとぅ 
までよくやつてデ 
と、 松 III 氏に捃る 
閱氏。発^ H は、 

波でみぞれが降る 
ぅ悪•太： T たったが 


遊園機械に新しい波 

、シヱツトコースタ—以来の新機種 


进[«地間涵荇、アミユ|ズメント衮界にとって闹期的な「コ|ク 
スクリス—」が、このほど完成。期待を背に、一二月十三 R から谷津 
遊|« 1 (^志野« 11 笏ホ三の一の一、小^!弘 1 < 0 控で當笼開始の迷び 
となり、関係^の今までの苦労がよぅやく報われつつある。 

「宙返り n — スタ—」 rtt も完成し、いよい坍行肫氏、同園及の小 
とも呼ばれるこの尺! W 遊よ h 三=3の常«開始の>隆弘氏、！1塊の輪人元と 
IfllwNCi / ジェットコ—定となり"£圬三 n に,! d なつたミゼツテイ T . 窠 ㈱ 
スタ—以來の IffiJ 期 的な二 朽兌炎が ff なわれ、 US ま ffcfi の栊本 敬造 氏、 施 r 

に^1つた©、水帝•尨 ㈱ 技術 
部 M の松山^雄氏。 


問、完成•運虹をめざ 
て n 夜诼關してきた、 
7)こと。^荚、沲 r •を 
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半の JAA 総会は、 
ことの役 fl 改迸に on 
，広く候補荇を葬る 
ぅ方向で立： S 捕制を 
に採用し、さらに投 
よる逍牮の^%と、 
熟の込った総会にな 
。これは、ますます 


なつて取組まねばならな 
いわ It だが、従来は社会 
環境との関係から、とも 
すれば生ぬるい状態のま 
まで済ませることもでき 


進少があるだ 


の襄界が存統 


さまざまな!151四に^ 
ようとする姿勢を打 


まな RSJ 題が山稍し 


ルゲ i と：^」 _ さらこ舌钫茧匕 では遺しなぃの 

ど、いょいょ同協 論 -i -yyl いぅ芎えが必要だ 
する期持と寅任が ゆる覲点から吟味 
つあることの、ひた、とも1マ2える。 I ては画期的前進と者え界の免展が紡 ：； rk 
反映であろう。 その点、近来 JAA でよう。本論潮子としては、展につながり、そ 


では通用しないの 
いう荇えが必要だ 


祈しい社内汴制、なら 
に本社所在地などは次 
とおり。 

代表取締役会技 H 河合 
氏、同社及 U 河含久维 


裏京支社を [1 B 


ィズ I 業 ㈱ ) 遊園施拉【定数七 
维( ㈱ エスコ名、立候補者十名) 

318山田三郎{泉陽興装 

也へ昭和遊園 

当 17 t 件照チ(開西娛楽 


サム{ ㈱ 力 


㈱ ) 

ャ:'117岡本：0明(明 CE 特殊 


は次点、 tt 字 a 部会で 


作所) 


て開かれているもので 
一昨年春は同社「スビ I 
ドレース」で話超ををき 
起し、昨年も同计裂品群 


㈱ ダずトーーが田区平河 S ： 
I •の五の二 rtt 二六叫—-へ六一一 、： s • コ I 
ガン社長)は、へ>存も * lft 冽の同社 rl 製品発表 
会を東西で開楠することになつた。 

一れはここ数年3$枝し 來•： s -<? u 埸は三月一一+ 


is 770 篇 


SSSS 

§ gsls §(29) 

i _ iiiiw 75098 si 


I が益々充実 


速 

ン 
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ギヤングと保安官の a じい*ち合いを 
テ--•マにした II 色のプライズ•マシン 
『セガ•シ H リ 7 J 


の根拠を無说， 


許 fj つて解決 


isii §742)(24)12713)§ ( !?> 


%, |17真鍋肢紀 {㈱ 
317内田博< 

小 TI 6 件ヒ昭男 {㈱ 

商会) 当10山田浚夫{東洋®楽 
肖 16 高畑吉秀 { ㈱ 日商商 味 ㈱ ) 

次10雅楽滓 < 大阪娯楽 
ジュィ.機製作所) 

) 9岡本明 =- 郎{掬岡本 


大阪会埸では二卜八日 
ら二日 ( In 、国際^易セ 

夕—ビ JU にて、いずれ 
午前十一時から五時ご 
タイプマシンの発及と fiil ろまで開かれる予定。出 
社の総八！：力とが期待され@内 


W させていただきま L た) 

AM 部会一定数九名、 
立候禰者十四名》 

当25中内昭坩(、 ㈱ タイト 


5加藤ィ 
ウ裂作所 
5描井 

レード) 

オペレ| 


行のある TV ゲーム2 f コ.博 
は定評があり、自社開機袖 
、輪人味捕を問わず、 

期な展開を見せており、 


見込みである。 


台支店=仙台市錦町二 

一|三十 21 、近江ビル、$ 18 加藤繁一{加) f * 飯金次 8 若田部元幸(サクラ 製作所) 

货〇ニニニ—六三—四八 X 突) 娯楽 ㈱ ) 7牛山勝•規{ ㈱ 笠— 
一。 肖 16 保/¢ 1 忠昭 < g ヴィア 6久 m 正治( ㈱ 東贫キ 作所) 

マル三商会® M に進出 urfR:i 

神戸中心地に本社も移転 s^n ㈣ 

寰界でも太手寸ペレ— ㈱ マ IU コ.商^ f 本社=祌黎技拡張にともない、三^^友社 Iwu ^ となり、ん 
I として知られている、一尸、^]八 C 久推社技)では、 0 I : l : n を期して本社を神きく W ! 迸していくもの> 


4 18/ in 藤繁-へ加捆抝令•次8若田部元幸(サクラ 
H 突) 娯楽 ㈱ ) 

, 16 #/«; 1 忠昭 (§ ヴ <ァ 6久 m 正治( ㈱ 東“キ 


マル三商会®足に進出 

神戸中心地に本社も移転 



弊社の新製品 F — 1に対しまして、钭さまから多火のご 
m と過分なる«辞を賜わり、間発者^利にっきる思いで 
ございます。紙上を借りてではございますが!荸くお礼申し 
あげる次第でございます。また今後一解の生産体制充実を 
ぼ】り、ご黑嬰にお応えしてまいりたいと荇えておりますの 
で、引き絞きご支援、ご鞭撻を賜わりますようお願い申し 
上げます。 

さて、このドー1の模造品作成の噂が、旧冬以来かなり 
の贵実性を待って弊社にも流れてまいり、 Q 由かっ公平な 
競，と黎界モラルの確ケ.により勾業界の社会的位銳づけの 
向上に腐心する者にとっては、寒心にたえないことと存ず 
るものであります。ご ft ; 承のとおり、弊社の F — 1はシミ 
ユレーシヨンん•式、4体映像投影方式などを中心に、その 
他各袖の技術を*約して製作されており、これらは、； I ：楽 


所冇権として確定しているもの、さら（こ現在中誚中のもの 
数件を泠めて、弊社独自の研究考案によるものであります 
ので、これらの化愤利の確保に対し、蚱社は毅然たる態度 
を以って唞(こ K む#念でございます。 

從いまして、模造品の製造行為は勿論のこと、当該模造 
品をご f 史用もしくはお取扱いになりますと、直接に、当該 
ユーザー または デイス トリビューターの方に、ご迷惑を及 
ぼさざるを得ないこととなります。弊社といたしましては、 
永牢のお得意様との間でトラブルの生じないことを祈念い 
たしまして、ここに謹しんでお知らせする次第であります c 

東京都大田区多摩川2丁目8番5号 

|ネ 1 巾弒製作 nr 


有意義な親睦 


挺会終了後の宴会 

総会料/後の赛会は、 
新剁会技となつた离鍋氏 
から「この窠5 1 のために 


扳に進められる方針であ 
り、今年もご協力を得た 
い」との挨拶があり、校 
いて議案審康に移つたが、 
その主なものは次のとお 

定款を改正し、©^阪 
支部を明文化して、支部 
活動の地位を確立した。 

力専従の專務理琪、 
ならびに支部担当の理识 
は総会での選出によらな 
くとも、理事会すいせん、 
総会承 Is といぅ方式でも 
巧能と.なり、 r 4<5 K 活動を 
安定させた。 

また® CE 来の四部会を 
整理して、®オペレータ 
—部会、®遊 [11 施設部会、 

® AM - V アミユ—ズメン 


i ： 品3 研 
7 7 r 級5 他 |技 

-V 

トマシン)部会' の：二部 
会とし、今年度から部会 
活動1:重点が置かれる" 
なお、会吕はいずれかの 
部会に入会することが莪 
傍づけられた。 


没：2改選は啦前に立娛 
油制を採用、総会で結局、 
部会取位での投絮方式を 
採択、^施し、理琪十九 
名 、 ftl ^ 三名が次のとお 
り選ばれた。 

会疫、副会長、専務理 
V 以外の理彰は火會治氏、 
加皤繁一氏、上并照子氏、 
古川嫌三氏、伊*芳推氏、 
木内一之氏、筏原 ii 志氏、 
山田後夫氏、小 If 定良氏、 
井上昭 9 J 氏、岡本 a 明氏、 
内田薄氏で、理游会は十 
九名で構成される。また 
監啦には祛 © 忠昭氏、古 
館達三氏、高畑吉秀氏が 
それぞれ選ばれた(なお、 
投淠の結采は別掲のとお 
りで、遊110施設部^では 
大阪妷萊機製作所の稚楽 
淳氏が辞退したことによ 
o 、 PJ 满に進んだ r 

なお総会での連絡私項 
として、 M ^ 会機 ra 誌で 
ぁる：：：刊雒姑 r ァミユ I 
X メント咤粢』の発行に 
ついて、その「発? f の遅 
延について li 前回の総会 
で指摘され、その後理事 
会で検 3 j の結果{制作委 
託を受けている)日本出 
版企 •_ 制作揃(本社大阪) 
との契約を解除すること 
が決定し、^含独自で制 
作発?1れる汴制をとるこ 
とになつた(同協会垅电 
: S より》」との説明がぁ 


会 

総 

A 

A 


三 fK 制で統合 
さらに機能発揮 


全 H 本遊圔協会 務局 H 取京部渋谷 R 渋ハ介 
三の六の十八、 lie 燦ビル、®四〇七— A 七1て 
«猓窈一会長、会員数&二十八社、略称3<<> 
は、二月二十二日の午後、伊束 rfr !: あるハトヤ 
ホテルで第四回定時総会を開漼0^2!ら約ペト 
名が出席して火いに盛りあがつた。 


総会そのものは、出席 


五十三杜、姿仟状四十四 
社の合 41 九卜七^で釘効 
に成ヶ5中付稚战副会艮 

{ ㈱ 屮忖狈作所)が谈 U 
になり、 •/! 卜一年^寧黎 
報苦、|»<)決琢、五トニ年 
度^袋：^!:、 Inlp 3 u > d ? i»i 
埚一致で祗ふ«1決したほ 
か、邝朗进 - J にともなぅ 
役：：：改迸を、部を il « 位で 
の投杂力 A で决施した。 

速保会^から、「低滞し 
た社会情勢で^さんのご 
苦？7/も名いと思われるが . 
皆さんの力で協公も/ f 実 
に成畏することがで5た • 
これは AM シコ—か立派 
になつてきていることで 
も示されるさらに今年 
は部会ごとの话觔を強化 
するなど、より- w ;; r « 


今年は部会活動重視 
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贫11 




糞 . 速蘼嘉一氏 

(4>1会^ん5部会長)；中西昭雄氏 
" <ォぺレ9|的*':.真械勝紀氏 
" (遊 Bilitd 部会*) .： 山田ーニ%氏 
" (シヨ—担当)…中«雅战氏 
" <闋西支部担当)…末佐^一氏 

W 務3 . 山本昇氏 
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12日、 レセプション 

新しい業界史を開く 

M 窠速転の riffU 、 三月 IMJ 拽は！昨年秋の第十 
I1H (雨天の3 ^ rl は翌三回アミユ—ズメントマ 


その謎は容易に— 

重力と遠心力の働きで るが、⑽ H 本：^機案 

コースタ—のソク式の逆行肪 J ): 装 iw がセンタ—の乃によ 


地番変更 


キ货 IW 、 取^安金べル 
もぬかりは決してない 
そのうえで、 / JII 速と速 
力が「宙返り」を卞む 


よる/; II 速 
の働きに 
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四条通南 2-1 1 TE し 0222-51-7073 

東京企画〒 9} 

3-31 近勘ビル2 1. 


代表取締役松井 隆 

下記宵城県内ゐ特約店もよろしくあ佛、いた 
します 

東洋ビジネス商事〒983宵城県 f 山台 rh •小松总 


ご案内 


林啓ますます御 a 盛のこととお谋び申し上げます0 

さてかねて胡備屮の弊社仙台支店もようやくこのほど没立し來る 

3 H 上句より窠伤を閒始する運びとなりましたこれもひとえにお取 

引先各位のご爱顧の賜物と一則深く慼謝いたしております何分にも 

_設早々のこととて不行き紉5の点もあるかと 

存じますがなにとぞ本社 M 様絶大なご jif 扱を Jr^ 

賜りますよう切(こむ_い中しI••げます 

昭和52部3只吉「1 敬具 ノ^^ 

Wl 台支店仙台市錦町2— 1 -35 近江ビル101 


S 月1日_15日発行 

めざましい ゲーム マシン業界の全国版 
ニュースを、月2回礎実にお届けする 

唯一の新聞 jysuw / 

年間購読料（送料共) . 7.200円 

お申込みは郵便振替かまたは現金書留で。 
ただ今、有料読者の方に美装綴表紙進呈中 

(指定の振替用紙こ使闳の場合、振替送料 
は当社が負担し家す。） 

アミューズメント通信社〇( 06)314 0309 
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キングゴリラ 


WANDER36 KING GORILLA 

1 C 夕^ f プ I I メカタイプ I 新発売•グ 


お客さまのお好みでお選び下さい。 
人気あるデザインとすぐれた機械で 
ロケで高収益が実証されています。 
*10 円玉とメダルの 2WAY。 

^©瞅^<ィアウトします。 


共通仕様 
高さ 1,400 
奥行 39 &nm 

横帽 622 mm 

重さ 40岣 


東宝商事株式会社 


〒534大阪市都島区都島本通4 
TE し （06)924 — 2001 


|"代理店 I 甲陽産業(株) T E L (06) 451-5994 (有)九娯貿易 T E L (0956)23 


ft 


大阪 • キタのまき 


• ゲー厶場ガイド 
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|1鈦大阪駅、阪恐、阪洋|は、；£:地で 
神のデパ—卜を中心とし•一陪で— 

た梅出界隈が、 k キタ"きなハ. 

と呼ばれている尺阪の屮 K 货 I , 

心地。ヤングとサラリ I #!: 人- 



び« い饨 W の^ 沢 
、全休のレイアウ 


nfr も成功の负要なホイ 


ムトビア. V ノ殤田 
上 I 人の«£ 





































低価格なので約3力月で償却でき 
ついに 出た 

ワイアレス 

水晶制御方式採用の 

高性能ワイヤレスチューナ 

ーズ採用 


景品用各種 
記念メダル 

1組丨18偭で定価2万円 
(送料実費） 


選びぬかれた新銳マシンシリ 




. 念ぞ；味.-^^今 


大和物産(株） 大阪府吹田市垂水町3 -29- 2チサン第5江坂ビル〒564 〇 (06) 385 
中部 センター 名古屋市北区辻本通1 - 10シンワビル 〒462 ^(052)91 4 


815 

728 


I 


付 

属 

用 



% 


# 


歌ってホレボレ 

あの新曲がもう 
カラオケに••… 

ふたりづれ 
四季の歌 

横須賀ストーリー I 
思い出ぼろぼろ H 
涙ぐらし ■ 

北の宿から ■ 

ぉゅき ■ 

他360曲 ■ 


知 


遂に完成//業者待望の… 

カラオケ用ワイヤレスマイク 


mm tl I 


^ a 


M±i v a 

t • ~ ， • • 

1 t • • 


近日発売予定曲 


ぐ 


どのタイプのカラオケ機械にも〇 K / 
従来の様な雑音はまったくありません 
これ1台でリース先の売上急増 
ぜひ一度お試めし下さい 。II 






〇 







あばよ 

メランコリー 
恋は紅いバラ 


青春時代 
どうぞこのまま 
もう一度逢いたい他 


カラ^^テ - フ c 株式会社 大知物産 

震に 大阪市城東区古市1一〖5— 2 

G (06) 933-0852^1 

代理店大和物産株式会社« (06) 385-1815 


ど好評発売中. 


待望の 

第2拜ガ 

サイズ(本体） 

H 530% 


ニサウンド 

高性能で 

コンパクト 
便利で使いやすく 
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大好評カラオケ 



好評マシンを大幅に改良// 

ニユ—サ I カス 




と 

ゲ 

I 

ム 



n 

は 

> 



ンを押すと再び発車 


2さあ出発進行/目的地まで 
めうまく目的地に着くと「払 
が出ます，更に「挑戦/ボタ 


でも*収益が笑 E されております 


株式会社 太陽 自動 機 

東京都台東区東上野4丁目25の17川市ビル 
〒110 TE し03 (84 1) 5371 


_ を»けました 

「西□本地区代理店1 

W 大東嫔楽産業 〒 M 7 大阪市平野区長吉出戸1- 
嫌）チ I スト〒533大阪市東淀川区山口町3 6 


ミサイル36 

各地で圧倒的な人気を誇る 
ベストセラーマシンガ 




ゲー厶はいたって簡灕明跚ですか 

ttw のおもしろさを持»する人気 


哂困 


メダル又は10円硬貨 （10 円から4¢ 
円まで切«#付}で同じターゲット 
に2回置»で， • 1ケ 
枚入ります n 

««の単品13ケはもち 


1977年の話•題をさ らつニューマシ： 

物麵 

ライ/ ベルにゲッと发 をつけて火/ぐク進. 


遊び方 

l 「 M 東便」か「関西便」のどちらかにメダル又は10円 
玉を投入、いずれも5枚まで。 




保 
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八人倒すと，保安铉つま 
りフレ— ^-丨の肢ちで、 

挵 I'll 1 ! が出てくる。 

甲射ちが決め手の、ス 
リリングなガンゲームで、 
坎品ら出てくるので人人 
から^烘までが楽しめる， 
• i ブレイニト円で、定他 
も三卜 L 万 ri チ円と尹ご 


からも汽笛が吨らゼ，明 
り終える{一^か•り - IIAI 
の期馅町能> と、自動的 
にフラットホ—ムに件 Ik 
する。 

卨さ五十センチメ—卜 
IU のレ—ルの1を逢る染 
り物だけに、安全性の161 
では、もし走 ifr 中;: r 洪 
が也®か 62 40 土がると 


き、たいへ A 便 f«J 遊戯 

料金•白円で定 fiia / il ' 1 ! 

^5> v 5>> N $ s $ N <<<< y ) NSV ^ 

へニュースを IB 集部へ 

各榷 ml 、4 VA 5 所 
一移虹など、広く知ら 
一せる必要のあるこュ# 

I 丨ス li •一^も¥くみ 1 
^紙^集部までガ 


—卜する0 

それぞれ持ち点が三^ 
、どちらかの持ち点が 
くなるまでゲームは杖 
られる。 E 惑力や反射 
较がキメ手の栾しいケ 


三両編成のミニモノレ—ル 

ポンポン船 


Iル r ホンは -f 供®用で 


どんど Aiff “えて 


と保安 iu 


r ^ 売され 


M 市中坜 K 今井 


設 a されて 

{: なつている"コインをいる M 聿の飾りは、充 re 
投人と同時に出航含5:の牵も*ねているの 
迫行在が吡り出I、出 M 襄時問中でも^敝 


衝突音も臨坳慼を間が延反される"ケーム 
スリルと迫力を充時11:)は調整可能で 、^ flHI 
味わえる」得点が • 九十八"円" 


ロスィツチが yj れ 


壁をつくる「バリケ-ド 」- rh - 

ミツドウ H イ社のドライブゲ—ムも発売夕 

错をこわしていくゲー用の TV •ケ—ム咮で" W む itt 所がなくなつたりすビ—ドが h がる 
ムの次は、どんどんと畎洲の壁や相手のラィンにると fl けになり、；^ち点に ffc 突する危険 






































40 


06 

60 


商 


MACHINE 
LOG RIW 


㊃ 

MAIN ATTRACT 


ナッツ • ベリー • ファームはカルフオルニア州□サンゼルス市フエナバークにあ0、ディス ニーフ 
ンドからだと®速道路で10分程度の距離にある大きな遊 H 地だ。名前は創始者てあるナッツ氏のい 
5ご«園、から来ている c この遊 Blffi の特色は、第 1 C 西部のオールドタウンを再現していること 
各桦のりもの機もよ<エ夫されていて、と<にコークスク ユー 第1号機には人気か集中している 
餞瓶や設備名は日本語に直しに<いところもあるのて、ごかんぺん願ラことにしたい。 


STARLIGHT PAVIUON 
3110 9 BALLROOM 
f IESTA PtAZA 
STA ISUN0 


RESTAURANTS: 


ープケース （80 本収容可能 > 

ブは現在70本。 

一、マイク、敢詞集など付 


られた完成品です e 

士梯高さ 650 miu 横褐 


牝九州地区 


®( 0899 ) 25 - 


6980 





ADVENTURE 


アドベンチヤ 


スピードと反射神経を 
競い合うニューマシン 


極限まで改良、完成// 


★ 1ゲーム8〜10秒のスリルを、ワンレバーで楽しむ画期的な遊びです。 
★回転率がよく、興味を長続きさせるため、高収益が約束されます。 
★合理的な機能、故障の心配なし、しかも低価格と三•拍子揃いました。 


■アドベンチャーの遊び方 

_ j ： 部のコイン役入 u に丨〇闪玉を八 
_ J インカイド I •:•は、撕本:のスト•ソバービン 
と 0® の58し穴が消ら受けてい承令。 

• 下部の/ \ンド)しレバ…を陳彳乍し r ストッ/ \ービン 
_わし .、〆 路を剧ブ T 密林を脫出して下さい n 

• J ールインすると力-ドか S ? 诏として出てきざす。 

■仕様 

• 1 ® » ¢8566 -テーブ 

/し6恿:？600% • 蓽_28飧，卿.400% 

• 100 V 50-60 H 2 省•式承泛誌司 
•ね娜 ji i?w - V v 〔作動時） 




フックス型 
¥160.000 


スタンダー K 型 
VIS 5.000 


LEDGEND: 


• • “ J ▼ぶ M 

_ 




LOCATIONS: 

KNOTTS WAGON CAMP 


1】 
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さらに改名 — MOA 

法律委員会決定 A 

作^秋の AN 1 OA ェキは、 •(;) 委 a 会め ll .^ ii 


•:豕烜川と(1-:3ぅが、木 
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才 1 J ジナ U ティーを大切に 


ピカデ U —サーカス MKII の利点を全部取り入れた新機種 
レジヤツク製品は厳重な生産管理検査を行ない出荷しております 
レジャツク製品は永久保証をします 



ガッツマン 


ピカ□ツト 


共通仕様 
全高 1450 mm 全幅 580 mm 
奥行 300_重量 45 kg 
使用電力 65 W 

通産省電気用品型式認可番号 

¥91- 8953 

¥91- 9774 

¥91-11085 

¥9卜11723 

¥91-14129 



I 機構 


な 1 C 作か 
|2ランダムの, 
乂は 


ms ハた 
ります • 


れた3力所の rt - -f - 


この ii .¥ MU ，？ に«快 


ンダムの/•乂滅する：！力所の f - ナ 
メダル1 W で I ケーム 
ルかペイアウトさ/!ま十， 

4 0 “ とは ft W され T いる 1 UIH の 


. mi 


izl 〇 か出ます 

4 iv a r « 人 r ， • *i わ 


ゆ“汽り“とは t い“さ I r いる… WI のか f •のメダルペイ/ 1 ゥトになり • この炎 
された1(;*«のと•クン V A * 4 ： i 力•卿のコーナーのランブか il:i ，た3々叫の松杨 

が、どのにな6かによって -4 1 0- になり*す。 

例えば松衲か u >« の汽りしな”た1«の攸人の - vu 川 《• 4 «役人の < Wtfliro 
ペイアゥトみねます_ 

5 a 々所のコーナ-の中央の mu f ル-••イ，< 0 1 lu « t の*:のい I m tN ! え i す_ 

I 6 10 UI の松 Ml リ n に3々听の1 ^/ rV>ht i ?.^) </ A <! r ^) il .H 州の I ••の W のス r ノフ 
ア / プが l 泠澌遒み • 9 JRIK ^ cn 所で把念メダルが1«ペイ r ゥトさ#1 * « , 
fH し1ゲームて •：！ ザ/嘶' (« IA > か出た為•作は • スチ^プア，フか： 4 A 州说みます" 

7 iW のゲームて•ぁ汴の A い IP 从，小ールド I ろ *14 かで， • 外；•たコーナーパ“かランダムにラン 
ブがぬ 滅 LiLO ます. 


■特長 

IJI マシン心臟部は丨 C 基盤使 Ffl により、故陴部品及び棕勑部の消耗 
がごくわずかです、又メカ技術のない人でもマシン内郜の1枚の 
基盤交携で簡単に済みます。 •! 

12 wl のゲームで粂 f すの设い絞柄のホールドと W •入枚数の«定により、 
プレーヤーの傾脳的な技術ブレーで人気が待統します。 

13けドリユームコントロールでゲームタイム J C 杆総合ペイアウト弗 
50〜85%まで剁粮出来ます。 M 

14 ノーバンク装脒付 <ペイアウト商にメダルが少なくなれば Hi 動的 
にペイアウト枣が下ります。 3 

is ; 子ライター方による不正使用防止装茈付。 m 

161ゲーム ioim 、 2〇ド1切”え紱:«付0 


※上記ガッツマン、ピカロットの意匠（デザイン）、名称（名前）の類似および模擬をすることはできません。 
※当社は特許庁に対して、左記のように申請をして専用権を取得します。 

※意匠登録、名称登録6件出願中。 

※この機械には物品税が課税されております。 


▼A 

術觸麵西叫 

ft 5 丁目丨1番10号(新大阪丸蕃ビル 9 F ) 



1331番(代表） T 532 


fl9n 

L 9fZl 

sttSEi 

ODI3 







バーリーサービス株式会社 


大阪事務所大阪市南区南_町 23— 1 TE し 06)213 — 5255 代 


衆京寧務所東京舫港区 


TEL (03 582 -0857 代 
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人紀 
体人 
のの 
W 中 
の心 
部部 
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部 

分 
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発行 


重要な作用 


の.方向を決定 t 
頭や理性ではな 


発兄出來ぬ塥合 


:.一 e の胡睇> 


の所在を 15S かめ 


支 fid してしまう 
いかと#^した 


(人陽神経通) 


下宙祈世紀人、ブレ•才 
メガは、実は、巨大な子 


けれは納得出来ないとい 
う、ある fi の反動的な逆 
な总味での理論在痴の間 


溪が}?|議の要： 


宙靳 1 H : 紀人のェ 


ては、オメガは、母親の 
姑と^! / d の W とが紐帯で 
結ばれているものとばか 


{« 状の力 


快適な状態をつ 


然必堪としないよう 
生理的にも心理的 


デァ を、 宇宙? if 世紀 
メガは而 fl そうだと 
フ、そこに行つてみ 
とおもう。 

もうことが瞬時にし 
のままに劣現する Z 

によつて、オメガは 

11十1£年近く時間を 
，相悚秀夫の母親の 
に^ , / li として収まつ 
たのである。 

心地がいい。 

分なエネルギ—を全 


オメガが興味深く硌じ 
たことは、嬰児にとつて 
躋の/1は全てを想味する 
はど隶要なものであるこ 
とは理解出来るが、これ 
が事実 J : 用を足さなくな 
つても成人した地球人が、 
この痕跡に過ぎない tw に 
示す爱荇心についてであ 
つた。 

成人した地球人が暇な 
0;:濟を脱きこんで、屮 


海の牮 io ， 

の功名であつたのだが、 
まあ、アメリカ新大陸を 
圮兄することが不可能で 
あった時には感じたであ 
ろぅと想定出家る程度の 
灾节感を大槪の地球人は 
« se ることが多かつた。 

中でも特に凝り性の地 
球人は、臍の穴に、橄麼 
油をいれ、綿棒でへ擠の 
胡麻> を拭つたりもして 
いた0 


意外 

あつたのだ U 

恰も嬰 , id が於水の屮に 
漂つているよぅな^で、 
巨大な球の内部を、全て 
の宇宙 wtlt 紀人が W も转 
しやすい温度、泥^、そ 
の他の条件で允 I 、各宇 
宙靳肽紀人には、巧妙に 
ft 紺まれたパイブによつ 
て、 その必要とするエネ 
ルギ—を送る。 

これが、-方の说であ 


を中- L とした腹によるも 
のであると C 
後に、口 —レンスはこ 
の^を南米で宗教的な熟 
を帯びた雰囲気のもとに、 
• M の布教を I ている。 
フロィトやユンクをも 

ちだして、個人の無想鏃 
や^団を闻つている無意 
鏃の表激として臍をあげ 
る人たちもいた。 . 
オメガは思いがけず、 

て、 大論争の 


そラ I ラ 
いたが， 

ていると 
不安がな 
ひよつと 
-T メガの 
とになる 
の方も满史捨て 
はなかつたなと 
い状應で悦 
のである 


臍の後遺症 

宇宙靳 tit 紀のプ 
1 g を屮 


ついて 


宇宙妍世紀人ォメガ 
说在の地球人萵描秀夫 
変身、 合体をなし、大 
梅田のゲ—ムセンタ—で紐帯が嬰児に 
いろいろと想戯をして"る。 

1€搞秀夫を輊く W 惑させ 所謂臍の^ 

た。 嬰児にとつ 
痛描秀夫が、薄暗いゲ文字通り命の 

嬰児 

母の胎内欠な榮萤分その他が 
音を通 























































拝見 




iMl I %、 "Mi :二 



m^l 


節 




成 1% S し OTMACHINES. BINGO GAMES 
パーツカタログ無料配布いたします 


株式会社臼$$事 


大阪市攱染区永田2-! 
TE し06.962- 7 7 2 



•fi 


A 


任天堂代理店 




imm 

新機種登湯 

5人用 


古き良きマシンを見直そラ 


，を' 


までお間合せ 


承マーク表示を厳守しよう 

用济进獻益は霣51用品 

取榇法の甲榷甫欠用品と I て，网 
法癘18粂、第23条じより必 fS 式 

•、 mi 

た方式によ 
せ人〇疋 
取扱いのため同法を 
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どぅすれ(1;5:を 

とが出來るのだ 


る光線の具ム 


つているビンボ I 口悄しい男であつた。 而投な如を 

ルの台とでは、一見、：！： だつた軀つ 

やつている台の方外見の良し悪しで ぅではない 

くて恰好はよいの 冴チは«の 

マシ—ンの调 f は 作甲の铎、：1:出谢は， としていた 


と結沿を 


出维の 所有物で：：：出 雄の 片想いに 給 1た 
<: 、 e •不 は、 C も， のではあるが W 恋の人で 


し、 独拗 


»ぃ男がゃ子|:持に閱心が 


であれ’ は、 この感じに 

いては、説明を L なく 


鉄板の_ 

メドレ—の結が oft 合 
が W となく滑格な怒じを 
だしていて、結播ゆける 
のだが、0出维は苛诗1 

ている0 

ビンボ I ルの点数がの 
びないのだ。 

いつも日出雄がやる台 
で a " 若い男が非常;:い 
い点数を出している 
相手はマシ—ンで、生 
物ではないのだから、ど 

•••のは 

りは 

云う 


みんな悩んで 
大きくな1た— 

と U ずさんだりして" 
絶ぇず口許が锭んで 、 fa 
笑をぅかべ，ごく^粹に 
いい点数を出している。 

新しいのと古いのと 

H 出雄はその歌に|轫 
苛立ち、つい， t-ILT 


自分の所有物が荇 

いいよう1:犯され 

ような、 U 分が丹 
て羽教した女を、： 
で、^に油搽を取 
ような、|1«立ちを 
に慜じ、矜い^に 
殺意までも抱きは- 
ぃた" 

あの畤と同じよ 
：!：出维は、河故、 


Ji と 


—— E 容と形式に関する 

I 具体的考察例 —— 



京村周 



宇宙遊 >永 


嫌で懾格も手頃 I 


TOTAL LEISURE SUPPLIER 


常に噂の新製品を 

供給するエスコ貿易。 


V 2 I 


EVR RACE - 5 


ボールパーク 


SCO TRADING CO. INC. 

— エスコ貿易 


本社東京都目黑区大橋1 -7-4 

(久保ビル3 F ) 〒153 

TE し 03(462) 0477(代表） 
ショールーム東京都目黒区資葉台3 -18- H ) 
{第1目黑ビル102号）〒153 
TE し 03(464) Ml 51419 


株式会社 大 Rr エスコ 

大阪市西区新町南通り4 -53 
(新町ビル〉 〒550 

TE し 06(532) 0488 


. サー 



て放映さ 
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従来の野球ゲ—ムにない fta な内 ブ蟹を破る爽快な破壤感と最後の 
容と動きに数々の音*効果を腰使 個までたた#つぶす征 W 感は g 
してお客！6を引きつけます ることを知りません • 


故！！の心 K が少なく乱暴な扱いに 
も平氰，磙実な高»勖が保障され 
ます= 


KH 機とそれを迎え*0巡洋艦との迫擊戰が大音 
V とともに大型スクリ—ンから迫ります U 














































1 下总田 J 卜 4-3 


安杂代田区 s 
230 )0671 (代及 


ンモアチ- 


ピカ’ひ=。サ=等-卜 


I . C . 基盤/ 
故障に強く、 
圧倒的人気 


:: 


業界随一を自負（ステレォ料テ-フ 

ジャトレ • ミュージックノ\°ック 

f 昭和52年度中に \ 

aXV 曲 I 6 0 0曲完成予定） 


wsffi 千 n 田区取沔 


3识沟莉伏見ビル 


{ H = 1.450mm [ 
|W= 580mm ； 
j D= 300 mm • 
；Weight 45kg j 
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関東地区代理店 


株式会社シュアーリース 

東京都渋谷区本町6-16 - 2 
003(378)6125 〜8 


お問合せ • ご注文は 


発売元 


株式会社 

大阪府池田市八王寺町1丁目1の21番地 
〒563 TEL 0727(52)1980 〈大代表〉 
























































〒536大阪市城東区諏訪 2 丁目 7 番 3 号 006(969)353 Mt 

代理店名古屋ジューク株式会社 〒464名古屋市千種区鏡ケ池3-6 0052(781)6380 


各種絶賛好評発売中 


II SKY HAWK 


重ねて謹告 


すので、すべて機械のスペースに納まりま 


• 禅が橘にとんでも、ネットが左右にありま 


300- 


250* 


f •防用として機械全体を®つ 


塊 


愉快で飽き 


5人用の ゲーム 機 


上下段は左 


中段は右 


クルクル回$云する景品台の列か/ 


ラッキーガン 

5人用新発売 
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貿舄 ㈱ 代表 
甚大な被害 


取締役社長)は、われわれ 
をかけて目 F 逃亡中ですが 
5の方は足非ご违絡ドさい 


つみ苗装 



【全面広告】 


発行 


昭和52年3, 


抜群の人気/ 


担当者里見 


チヤツ;〇—に入ると、玉ガ出るとと 
ちIこ方つンターか10点加縴。100点に 
なれば 1 J フレイか燊しめ浅す。 
AC100V 8W 50/60HZ 


特長 

•ゲーム盤面は® 8S —体成型の美しい仕上 1 9。煞面中央 
には強力な電光板を K し、鮮かに光り浅9。 

•ヒット•アウト点数は自由に調節でき確率調整も充分。 
•不正硬貨を完全にシャットアウトする選別機採用。 

遊びかた 

•投入□に10円玉を入れるとボールが出家す0 
•石の/ \ンドルでボールをはじき、左の/ \ンドルを操作 
してポールを受け5す。 

•入賞す n ば7色のフラスチックチケツトガ出ます。 

仕様 

■外装メラミン • ホリエステ)レ彳沈板 P 成型仕上 
■TT 法 H さ 74xrp50x 奥行 25.5cm 脚含涑す 
靈置17ぬ★使用 電力 8W AC100V 50/60HZ 


動物 ゲームは キット 
売リもいたします。 


10円玉ひとつて遊べる 5 W ? さか人気の7 

-1 卜/しかし饯确は本格派 

亮成品1 tz ンターのライオンチやツカーに入れば 
メタルか一枚払い出され浅すし、並び方 
に晒じての得点は、 gr にお_じみの通 
•〇〇 

特に今®は期 H 8 特 SU 纪念として、柙励に 
てキツト販光もいだし3：す。 


岭 ¥65,000 


^フ 1 ジーンゾーン • レツドゾ 
フルアツフの各チヤツカー 
■ それぞれ得点; tf 変化し豸す 
UaCIOOV 8W 50/60HZ 


★ご用の節はお 51 B にお 
担当者が ffl 刻©上しま 



















































お客さまがゆっくりとくつろける場所なら最適です// 

ffi 美なスタイルがゴージャスなムードを削り、お店のイメージ アップ 
と商収益を約束します。コーヒーを炚みながら T V ゲームを楽し む — 
苦いふたり連れからお了-さま、お年寄りまで幅広く、末艮いおっきあ 
いで、お店に利益をもたらします。 


ゲームの内容は4種類で、切換スイッチ付 
遊戯料金100円 a 1〜2ゲーム切換装匾付 
ひとりでも遊べるゲーム内容// 

スピード、ラケットの腆整ツマミ付 


仕様 

テーブル面 80(r<-XW07. 高さ 660% 
醴 ■ 25k 9 電気 m 係 AC100V 55 60 
洲費電力 20W 式 承 B;fl 


一般小売用 
長期分割可 


















高収益 S 約束す3人気7シン 



テーブルアクシヨ 



ACTION 
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信 


組 

合 

せ 

の 


1000円礼を100円玉 I 


(06) 385 — 6 
(0255)24—4 


5田市南金田2 —12 
新潟県上越市大字藤巻8 6 


“ w で枚数調節, 


UNI 1500 


UNI 100 


4 IN LINE 


STAKES RACE 


ユニバーサル 販売株式会社 


東京本社東京都台東区上野5〜 11— 1 
名古屋営業所名古屋市中区錦 f • 


楢松ビル 

8一 1 


E L (03) 833-9 5 81 
E し (052)232—1 16 7 


鷲 — フ 


小の遊びを 
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沼和52年3 


ン 【全面広告】 




の組合せ 


近日発売予定 
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【全面広告】月2回 （11ぃ〗 5 卜1) 発行 
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ナムコカヾおくる世界の 


糸及苗] 




name 口 atari ©remi ； 


レ - シングマシン1』 

MO A . IAAPA 、 ATE 、 JAA 、 m •界の叫 

大アミューズメントマシンショーで兄 1 K 金‘ rt の泶 
W を勝ち得たナムコ F 1』。インクレディブル 
( U じられない）、分のもよだつような緊张感と 
迫力、という敁人•級の行辞は It 灾として、リブレ 
イ、ブレイメーター等の外誌に大きく钳通されて 
います。 

I 句際的な舞 f ?に突如び場し、いきなり栄 W を锻 
抖したナムコ F — 1,は、ナムコのみならず|| 
本のアミューズメント龙界全体の底力をホし，印 
象づけた意味でも _的 です。ナムコは世界に向 
つて、今，大きな ー ルをふみ出しました。 












，w 




，鼉 


namco 

|株式会社中村製作所 


本 社東京都大田 [ 

中央研究所東京都大田区 
矢口工場東京都大田！： 

‘阪事務所大阪市浪速区新川3 


★遊園施設•娯楽機械 ★ 





「目8の 

5 

^144 

TE L 03 

(759) 

2311(代表） 

目2の1 

3 

W 44 

TEL 03 

(759) 

0711(代表) 

豆1の2 

1 

承144 

TE L 03 

(758) 

0191(代表） 

3南大阪ビル 

想556 

TE L 06 

(649) 

5311(代表） 


設計 
















































